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9 — Moendoet kkapatjak langkoeng saking sa- 


| - pisan, oetawi moendoet dados lengganan, 
f depang Hapan haii “kalijan admini- 


Sg) 


ki E A NE 


AA D. M. HARDJASOEWANDA | 


n 
E 


S 
LA 
A 


rd 
jawah: 















4 eh 


r A Ba Na A aa, A ABG 
Ja BE e 


Kaki ag PE 
A baa 


EMI Ba 
zg 


-S 


— kados - poendi 


na 


merdika og 


-noèl lar lan mbebajani waoe? 


kabantoe 
REDACTIE - COMMISSIE. 


[anaa awal 





ISINIPOEN: 


Sociale kaksi — P. P. M.N, 
C. P. F. — Watak nriman — Na- 
` gari Curacao mentas prihatos — 
 Gingmipoen Klentreng lan Gotang 

AI | Hm. — Prihatos — 
Ngèlmoe loetjoe — Ontjèn sekar 
gambir, melati _Panoentoening 
laré  Oerap- -sari — Wawasan 
, boekoe — Correspondentie; 


oa aE 


EEN TAN 
ri saben F10 temboeng oetawi | 





| SERAT KABAR KATHOLIEK 


Sampoen ngênaki sarak! 
Asring goemoen koela ngraosaken rembag- 
ipoen sadèrèk koela pijambak, ing pengo- 


mongan oetawi ing serat kabar sanès Ka- 


tholiek, anggènipoen asring sampoen pating 
blentong: Katholiek ngèlmoe rasa katjampoer, 
lan wonten madyaning paraméjan, tjat Ka- 
tholiek, tjat liberaal, nanging asring oegi 
sampoen tigang pra-sekawan sosialis.— Mang- 
ga poenika koela legakaken, koela ffaosi tje- 
kakanipoen ngèlmoe liberaal lan sosialis, poe- 
napa déné djalaran toewoehing ngèlmoe ke- 
kalih poenika waoe i.p. Sociale Questie of 


Sociaal Vraagstuk. Kiloerah kémawon won- 


tena kersanipoen maringi papan*) goebahan 
poenika, lan Sosialisme, ngiras-ngiroes, njoe; 
woen kapatjak ing podjokan, kados paring 
ipoen adat: 


#) Inggih. Red, 


QUESTIE. 


oetawi Sociaal Vraagstuk. 


Poenapa poenika? Asring kadja- 


. wèkaken „prakara Oemoem”! poe- 


nika dèrèng leres, saweg njrèmpèt 
sekedik sanget. 

Sociale quaestie poenika: rembag, 
anggèn kita badé 


njaèkaken kawontenaning maat- 


- schappij ing sadaja gegelitanipoen 


(klassen, i. p. kaoem berah, tani, da- 


. _ gang, onderneming). 


“Njaèkaken: oetawi mantoenaken, 


| awit maatschappij saèstoe sakit. Poe- 
- napa ingkang dipoensakitaken oeta- 


wi ing poendi oenderaning sesakit? 
akonomi. Sadaja njipati, bilih 


pi kawontenaning ékonomi ing sadaja 


golongan neda kasaèkaken. 


agami lan a miwah leres 
at A lan irapa 


Ya 
4 


mangg 
pa: malih tanpa agami toewin ka- 
soesilan, katahing radja darbé bo- 


- ten badé damel tentreming manoeng- 
sa, wangsoel malah dados margi- 


ning kasangsaran. Ékonomi, inggih 
kadandosana saking kiwa oetawi sa- 


king tengen, tanpa kekalih poenika 


boten badé mantoen „Sakitipoen. 

C. Sakit Sociaal, i.p. sesakiting 
maatschappij ingkang soemarambah 
ing blegering maatschappij oetawi 


tijangipoen; liripoen sesakiting maat- 


schappij kabekta saking anggènipoen 
tijang-tijang boten nglampahi wadjib 
ageng, wadjibing tijang dados gege- 
litaning gesang-sesarengan, djalaran 


“botên mangertos dateng deg lan da- 
“teng maatschappij, ngantos gegelitan 


waoe boten sambet tjatok - gawèl- 
ipoen, ngantos maatschappij dipoen- 
wastani kedadosan saking gegolong- 
aning tijang, boten saking kempaling 


idjèn-idjèn. 


D. Margi sebab- sebab kaseboet, 


rembag sociaal oetawi sociale kwès- 


ti oegi anggepok politiek. Djalaran 
raosing temboeng maatschappij sam- 
poen mbekta rembag: kados- poen- 


“di kedah panjepenging politiek, ing 


magepokanipoen kalijan prekawis- 


3 pe ingkang kaatoeraken “ing 
“nginggil. 


Pramila ingkang dipoenrembag 
wonten ing sociale kwèsti ngrikoe, 


ip. sadaja kawontenan kirang saé, 


ing sadaja maatschappij djaman sa- 


“mangké, lan sarana -sarana ingkang 


saged mbirat kawontenan ingkang 
kirang sakétja poenika. 


Dokteripoen. , 


“Katah ingkang "ngaken dokter sa- 


gah ndjampèni sesakiting djaman, 


| nanging jektosipoen djeboel asring 
“namoeng. doekoen doesoen, ingkang 


damelipoen boten namoeng boten 
mantoenaken, nanging malah nja- 
ngetaken sesakit. Kjai doekoen sa- 


. djinis poenika i.p. ngèlmoe I Libe- 
l ralisme lan II Socialisme. 


1. Liberalisme. 
Poenapa kadjengipoen. Ngèlmoe 


Liberalisme moelangaken woeroek 


tetiga 
a9 Kabèh ndjaga awaké déwé- dé- 


wé (ieder voor zich). 


b) Samoebarang lan KA wong 
en allen vrij). 


c) Kabèh betjik karepé déwé í Gl- 


“les komt van zelf terecht). 


‘Poenapa doekoen ingk 
katen saged- ndjampêni sesakit 









_ B. Agami lan kasoesilan. Manawi 











"pa kapeksa òetawi 





ng kados- 


a). Poenapa kadjengipoen.’ Sadaja 
tijang ratjak-ratjak ing samoekawis 
ingkang katindakaken manah dateng 
sakétja oetawi betahipoen pijambak 
(uit eigen belang); kasangsaran lan 
katjintrakan sadaja tijang adjrih; ka- 
senengan lan banda nderbala, sada- 
ja ngidam. Mila poenapa boten ké- 
nging katemboengaken bilih tijang 
ratjak - ratjak asoekoe djadja, ateken 
djanggoet, sageda ngontjati kasang- 
saran, katjintrakan toewin kamla- 
ratan? Poenapa boten limah. tijang 


membanting toelang sageda noem- 
poek banda; ngeroek bati? Mila 


woelanging Liberalisme: awaké” dé- 
wé didjaga disik (ieder voor zich). 

„Mikir dateng sakétjanipoen pi- 
jambak”, pantjèn srana peng-pengan 


; kanane metjoet Pea dateng Ct 


d Qi melan 


ar Poe- 


otha t 


ten béda, na, geg kita mawi noem- 
pangi kaantepan: angger akoe nge- 
tog kadajan,: Goesti Allah bakal pa- 
ring berkah, maringaké pitoeloengan 
Dalem. 

Satoehoe tijang boten kénging ke- 
soepèn, bilih wonten ing djaman 
ramé poenika manoengsa tinitah 
boten soepados” namoeng manah 


| dateng badanipoen pijambak! boten, 


ing samoekawis ingkang badé koela 


. etjakaken kita kedah ngèngeti, bilih 


sandjawi koela pijambak katah tijang 


"sanès, lan. koela kedah gesang se- 
sarengan lan tetijang poenika. Ngèl- 


moe Liberalisme mila nama ndja- 


bakaké oemat: dateng tijang sanès 


waoe ngantos maatschappij kama- 
nah boten wonten. . 

Kedjawi „énaké déwé” wonten 
petjoet sanès ingkang- angerèhaken 
lan anggiring manoengsa dateng 
toemandang gantjang, oepaminipoen: 
kemèrèn, | sengit, katresnan. Dja- 


laran: oepami petjoeting manoeng- 
"sa namoeng „énaké - déwé” 


oetawi 
„Doetoehé - déwé”, sebab poenapa 
tijang ingkang sampoen sami bra- 
hèwoe ngetoes kringet sageda ngre- 
bat bati? Toeroetipoen malih: ma- 
nawi tijang mligi manah dateng étja 
sekétjanipoen pijambak, dados na- 
moeng manah dateng betahing ba- 
dan, poenapa saleresipoen ladjeng 
boten sami kalijan kéwan? 
Tijang mbetahaken barang rohani, 


“kasoesilan, Agami; kabetahan poe- 


nika oegi neda katjekapana; pra- 
njata manoengsa leresipoen kedah 
bingah lan nganggep kawirjawan 
sagra madosi lan njepeng barang 
ang loehoer (kaoetaman lan aga- 
=j sanadjan kanti koerban nilar ing- 
kang asor (banda, barang kadonjan). 
b). Sedaja-sedaja merdika. Na- 
dyan kita oegi kepéngin lan toehoe 
gadah „pengadji-adji” dateng ka- 


mardikan; nanging kamardikan kita 


béda kalijan kamardikaning kaoem 
Liberaal. 

Saben tijang saged „adjeng lan 
boten adjeng?” (willen en niet wil- 
len); saged poenapa -poenapa tan- 
nilar (boten 
nglampahi) poenapa-poenapa. saka- 


_djengipoen pijambak; saged nglam-. 


pahi makaten oetawi boten maka- 
ten. Poenika nama kamardikaning 
kodrat (natuurlijke vrijheid): 

Tijang saged nglampahi poenapa- 
poenapa kados pakèning nalar lan 
wewenang (leres). Poenika nama 
kamardikaning kasoesilan (zedelijke 


g7 vrijheid). 


pa AA AA AA A KANA ANA NA A AA ANAA aa Gaga aaa aaa, 


Medal saben dinten Djoemoewah. 
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REGINIPOEN LENGGANAN 
SWARA TAMA : 


sampoen «kalijan regining Soeara Katholiek: 


1 taoen 


f 7,50 
Ma 


F 3,75 roemijin, 


Adrèsipoen_Redactie lan Administratie; 


XAVERIUS- COLLEGE 


MOENTILAN N.I.S. | 


BANGBANG DA BADENEN 


Drukkerij ,, Canisina” Djokjs. 





Tijang saged nglampahi poenapa- 





poenapa ingkang tjengkah kalijan | 





nalar oetawi leres. Poenika sanès 
kamardikan, nanging pamengsah da- 
teng kamardikan .(misbruik maken 
van de zedelijke vrijheid). 

Sinten ingkang badé boten mas- 
tani mengsah kamardikan, manawi 
wonten sadèrèk „pambrontak” moe- 
nasika dateng goo gesang 
mawi doewoeng Qetawi bom. 

Tijang Liberaal’ inggih ngoegemi 
wontenipoen kamardikaning kasoe- 
silan, nanging inggih ngéngingaken 
sadaja tindak, ingkang boten ka- 
awisan déning angger. Namoeng 
sampoen klèntoe tampi: sadèrèk 
Liberaal ingkang dipoenwastani ang- 
ger, poenika namoeng angger da 
melaning manoengsa (nagar), ing- 
kang èstoenipoen pameksa”. Pra- 
mila manoet piwoelang Liberaal : 
Tijang merdika ing samoekawis 
ingkang boten dipoenawisi, nanging 
anggering Pangéran lan Pasamoean 
Soetji dipoenkiwakaken, kepara ma- 
lah boten dipoenakeni. Kaantepan- 
ipoen „wong kebawahé moeng ing 
angger gawéaning wong. 

Tjobi dedasar ingkang kados ma- 
katen kaetjakaken wonten ing balé - 
pradja (staatshuishouding)! Sandé 
boten sandé wonten bebentoesan 
kabekta saking “betahipoen tijang 
satoenggal lan sat énggalipoen, woe- 







soegih pijambak, temah A ma- 
noet kebawah da teñg artanipoen. 
l ados-p oen di. sadja 
tên, Bade aged damel ten 
jah rahadjeng! Angger tijang na- 
moeng sami manah dateng badan- 
ipoen pijambak, angger arta teksih 
dados goestining pradja, mokal badé 
wonten éka- praja, loeng-tinoeloeng 
ingkang saged ngangkat dradjading 
bangsa. 


A 


c). Kabèh betjik karepé déwé 
(alles komt van zelf tereċht). Ing- 
kang gadah pamanah makaten ke- 
soepèn dateng wadjibing tijang ing- 
kang ageng pijambak margi tinitah- 
aken; kesoepèn dateng agami lan 
kasoesilan; kesoepèn bilih angger - 
angger saged madjibaken sarana 
sanès kedjawi sarana oekoeman. 

Ingkang nitahaken lan mengkoni 
djagad ngersakaken soepados ing 
gesang - sesarengan ngrikoe won- 
tena roedjoek lan éka -kapti. Roe- 
djoek lan éka-kapti poenika dawoeh 
dalem kedah kawontenaken sarana 
nganggèkaken kamardikan samesti 
lan saleres-leresipoen, i.p. kamar- 
dikan kagaris lan kawates déning 
anggering agami, kaoetaman lan 
pengageng (gezag). | 

Kita ngakeni bilih anggering Li- 
beralisme satoenggal kalih wonten 
ingkang kénging dipoenraos. Na- 
nging kosok- wangsoelipoen Libe- 
ralisme ndjoendjoeng dradjading 
pradja dados sasat kaallahan; se- 
daja- sedaja kedah dados weweng- 
koning nagari, doemoegi balé- -grija 
toewin pangoepakaraning laré pisan. 
Poenapa tijang sami saé, tentrem. 
lan boten, Liberalisme boten mre- 
doeli, Soekmaning laré boten kapa- 


-èloe, waton nagari mindak kasan- 





tosanipoen. Poenika piwoelang Li- 
berialisme tjekak tjekap. 

Manoet dedasar lan piwoelang 
Katholiek pradja. (Staat) poenika 
namoeng srana, namoeng pemban- 
toe, mila boten kénging, jèn ta ba- 
dé loemoerah-loerah ing samoe- 
kawis. 

Dedasar kita boten: ,,djaganen 
awakmoe déwé”, nanging ,, roekoen 
agawé santosa.” 

Dedasar kita boten ngéngingaken 
kamardikan tanpa wates, nanging 
agami, kaoetamèn lan pengageng 
(gezag) kedah wonten. 

Kita boten kénging sedaja-sêdaja 
namoeng. dipoenkèndelaken, wang- 
soel kedah ichtijar lan amboedidaja 
sageda damel tata-tentrem. 


PRAMILA, 









ang kados ma- b Ja slira a bab SA sarta 





namoeng makaten. Soemangga ka- 






PoP.. MN., C P.F. 
“Sampoen sawatawis lami para pri- 


jantoen Mangkoenagaran (para abdi- 


dalem) ngawontenaken pakempalan 


-kanamakaken „Pakoempoelan prijaji 


Mangkoenagaran”. Menggah toedjoe- 
nipoen: sepisan, ngindaken kawroeh, 
kaping kalih, njaèkaken pangesang- 
anipoen para prijantoen, langkoeng- 
langkoeng warganing pakempalan. 

Ingkang kalebet prijantoen poeni- 
ka, tjara Mangkoenagaran, ingkang 
pangkat Rangga minggah, oeroet- 
oeroetanipoen mekaten: Rangga, 


“Demang, Mantri, Panèwoe, Wedana, 


Kliwon, Boepati, Anèm (namoeng 
setoenggal, Boepati anèm nglebet) 
Boepati, Boepati Patih. Ing sekawit 
ingkang kénging dados warga, nge- 
moengaken prijantoen-prijantoen sa- 
lebetipoen kita sarta ingkang tjelak 
akalijan kita, preloenipoen saged 
gampil nenggani menawi pinoedjoe 
kempalan oetawi pepanggihan. Kala- 
kala menawi pepanggihan, dipoen 
wonteni sesorah oepami bab: pang- 
goela-wentah, kasarasan. Pakem- 
palan saged mitoeloengi para war- 
ga menawi pinoedjoe kesripahan 
saha menawi gadah preloe. Dangoe- 
dangoe prijantoen sadjawèn kita te- 
bih kénging loemebet dados warga. 
Warga salebeting kita sarta ingkang 
tjelak kita koentribisinipoen ?/2°/o, 
warga ingkang tebih kita '/4°/o ning 
blandja saben woelan, déné apesi- 
poen saben woelan f*0,25. 

Nitik ingkang sampoen koela 
atoeraken ing nginggil, toedjoeni- 
poen rak ndjagi oetawi mitoeloengi 


tjiwa, shking pemanggih gen sin ra 


né ngantos sepriki, ingkang koela 
sipati dèrèng anggatosaken dateng 
tindak njenjoeda soekoer ngitjali 
tjiri oetawi ama ingkang kerep n 
sahaken batih, i.p. kasoekan.— Koela 
doemoek amoeng setoenggal poenika 
kémawon, amrih sampoen winasta- 
nan kenotolen, Inggih boten kirang 
ta, serat ingkang ngewrat njing- 
kiri: ma ma sadaja ma. Nanging 
ingkang saé poenika rak piwoe- 
langing serat waoe, ingkang preloe 
tindakipoen. Nanging koela mangajoe 
bagija sarta roemaos seneng, déné 
P.P, M.N. gadah toedjoe makaten, 
sanadjan dèrèng kalampahan saé, 
ingkang tjotjog kalijan actie kita, 
merlokaken saéning economie. 

Njambeti sekedik bab oeroeni- 
poen para warga '/2°/ọ ning blandja, 
ingkang toendonipoen kaelèsaken 


djèdjèr kalijan toedjoenipoen C. 
Priesterfonds, ingkang langkang 
lebet, langkoeng djembar, langkoeng 
oenggoel. Koela matoer langkoeng 
oenggoel, djalaran toedjoenipoen 
pranjata loehoer lan moelja. Kang- 
gé mitoeloengi soegenging imam, 
sarta kanggé ngindaki tjatjahing 
imam, inggih pangkat poenika ing- 
kang inggilipoen ing saantawisipoen 
Pangéran kalijan manoengsa. Inggih 
pangkat poenika ingkang tinangge- 
nah metjah saha mradinaken sih- 
sih sarta pitoeloengan Dalem Hjang 
Ékanata ingkang dipoenbetahaken 
sanget déning bangsa manoengsa. 
Sadèrèk koelit daging kita Djawi, 
ingkang taksih joetan katahipoen, 
soekmanipoen sami ngorong, neda 
pitoeloengan kita tijang Djawi Ka- 
tholiek, ingkang sampoen pinilih 
dados poetraning P. Soetji ingkang 
roemijin pijambak. Saged kita si- 
nengkakaken mekaten, saking pi- 
toeloenganipoen imam. Saben tijang 
tamtoe mangangkah dateng pangli- 
poer, dateng pemarem, inggih da- 
teng kabegdjan. Srananing pangang- 
kah wonten ingkang nindakaken 
sandja-sinandja, dolan-dolan, kem- 
palan djogèd, klenèngan, kasoekan 
pados ngèlmoe, magoeroe, Wonten 
ingkang sanget anggènipoen ngang- 
kah indaking arta, pengadji-adji, pa- 
ngoewaos. Sadaja waoe boten won- 
ten satoenggal-satoenggala ingkang 
damel djatining marem, tansah roe- 
maos tjoewa, teksih pados pamarem 
malih. Mandar malah srananing pe- 
ngangkah sok damel sangsajanirig 
slira pribadi, inggih- raga, inggih 


|| 
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soekma. Imaming Pangéran, ingkang 
koewadjiban 
Hjang Maha -soetji, saha ingkang 
koewaos ngedoem sih-sih, ingkang 
moeroegaken manahipoen manoeng- 
sa saged kaleksanan marem, saged 
begdja, malah saged mindak-mindak 
kabegdjanipoen, oeger tijang põeni- 
ka migoenakaken dawoeh lan sih~ 
sih poenika, 

Toedjoenipoen langkoeng djem- 
bar, djalaran ingkang kaangkah bo- 
ten dateng tijang setoenggal, kalih, 
nanging badé kanggé mitoeloengi 
tijang-tijang sanèsipoen ingkang tja- 
tjahipoen joetan. 


njoewoen kabajar 





moelang dawoehing A 


Langkoeng lebet, djalaran kang- 


gènipoen boten amoeng toemrap © 
kita ingkang teksih pinaringan ge- 


“4 
a 


sang, oegi toemrap toeroen-toeroen 
kita, ingkang betah toentoenan djas- 
mani kalijan rohani. Kados koela: 
ingkang boten tinimbalan dédé mer- 
ginipoen ngambah dradjad kaimam- 
an, namoeng saged ambantoe tin- 


| dak saha pakarjaning imam, sana- 
djan pambantoe koela njatanipoen - 
Moegi- 


namoeng sepélé sanget. 
moegi saking penjoewoenipoen sa- 
dèrèk-sadèrèk kita sageda widada 
adeging Priesterfonds, amrih kalek- 


sanan pandjangka kita ingkang sa- 


klangkoeng adi lan moelja poenika. 


Sadèrèk ingkang dèrèng, bokmanawi 


samangké kersa wiwit dados warga, 


.midjih ee penggalih soetji. 
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4 Watak nriman, 
- Jèn sinawang sinrapat manoet para 





a ) TIA rS 





ing A 
sanget. ; 

Watak nriman poenika, wah! toe- 
mrap koela mastani pantjèn mbregas 
sanget, saja jèn dipoenrangkepi 
tansah soeméndé ing PANGÉRAN 


ingkang among gesang. Mesti dja- n 


gad tata, kreta rahardja, tentrem, 
tintrim. Kamoerkaning manah ing- 
kang néka-néka sirna laroet, 

Jèn kaaloeamahan sampoen sirna, 
sirep, sidem boten ngangsa -angsa 
sampoen gadah pamarem, badé 
poenapa malih? 

Mesti tijang sami roekoen ~- roe- 
koen, sepen tjetjongkrahan, tan ne- 
dya pados awoning lijan sapanoeng- 
gilanipoen. 

Nanging sampoen dados limrah- 
ipoen, oeger wonten- ingkang Saé, 
noen inggih wonten ingkang awon, 
Mentah, mateng, njadam, 
oetawi bolèren, boñgkèngen. 


Nadyan watak nriman poenika 


saé, nanging oegi wonten awon- 
ipoen. Lo, lha wong wis apik te 

ana alané! 
njerèt, makaten sadèrèk! ingkang 
awon poenika watak nriman ingkang 
moeroegaken kesèd, Soengkanan, 


boten poeroen nggajoeh kaindakan 


ingkang dipoensagedi sapanoêng- 
gilanipoen ingkang srana 
oetami lan pakolèh. 


Oepaminipoen; wonten satoeng- 


limpad, bangsa koela (Din > ponud EA 


mogol 


Sampoen kagèt wong | 


tindak 


giling tijang agagah prakosa bagas 


kasarasan sarandoening badan djang- 
kep tan tjatjad. Jèn dados manol 


ea angkat-djoendjoeng) Y; din- 


ten saged angsal ratjakipoen 10,79.— | 
ladjeng nrimah jah 
seméné baé wis tjoekoep dipangan 
saanak-bodjo (sabrajat). Lo, poe- | 
napaa boten poeroen teroes sadin< 
soepados angsal f1.50? Jèn 


Poenika sok 


ten, 






E SAN KI A Sk A E 


SA 


Da 


kara AN 


a 


angsal semanten langkoenganipoen 


mesti kénging dipoentjèlêngi, kang- 
gé djagi-djagi jèn noedjoe won- 


ten aralipoen. Manawi f 1,50 waoe 


boten katelasaken babar pisan anél, 
Dados gadah djapa angger ana. 





tina ja ana oepa, ana wengi ana 


redjeki, ana awan aną pangan, Jak 


saméné baé woes tjoèêkoep anggeré 
ora mati kloewèn baé rak wis, bo~ | 


ten poeroen pados indaking kas- 
kaja banda donja ingkang sraná 


e lampah oetami. 


Ing mangka donja poenika ing- 
gih kénging (saged) kanggé ngin- 
dakaken‘ lampah kabatinan. Rak ing 
gih makaten ta sad. DJAMBOE 


MÉRAH? Hara, kadang kita ingkang 
sampoen oetawi saweg pangkat da- NG 


Si 






ika, | 





















ad ‘saja DE 


wingi lan 


yan kotjap ing padala- 
tipah loh djinawi mili | 
madoe, ana gedang apoe- 

nanging jèn djiwa sam- 
j bijet kados-poen- | 






rèh kémawon? Kados-poendi | 
en ndandosi economie, jèn 
ur - ipoen . (panjepenging 
eh balé grijanipoen pijambak) 
 dipoendandosi roemijin? 
para koewagang wiwit sa- 
a sageda sami nggregoed 
pak, gemi nastiti, ngati-ati. 
no ketingalipoen namoeng 
, nanging ingkang ngan- 
ak, kanti tindak (lampah) 
oentel. 

- ingkang inggil-inggil 




















jara barong-bafong, gémbong- | 
g, bantèng-bantèng lan djem- 
empolan sadaja. Awit poen 
ol namoeng saged nggedobrol, 
'kentoes plentas-plentoes, poen 


-ron 


















ag, boten tatag. Titi. 

; Kadang PISANG MASAK IDJO. 
NAGARI CURACAO MENTAS 
PRIHATOS. 










landi mlorot a 
Curacao djadjahan Walandi 












an Paréntah Venezuele, tjatjahipoen 
A kana padjagèn militair politie ing 

stad. Sanadjan sampoen dipoenlawan 
edipoen, éwadéné barisan politie 
Eavan = salebeting aben kadibyan 





ing 

djag poenika waoe saged ange- 
sarta gedong papan panjimpenan 
arta ladjeng ameksa pangagenging 
caibo kapoerih ngateraken (kaoem 
waoe) dateng Venezuele. Kaoem 
aoe, saged amikoet Goepernoer, 
a politie, sarta militair Curacao 
ten-sami kabandang kabekta dateng 
anging sadaja waoe sampoen wang- 
dateng Willemstad. (margi ka- 
ken déning ingkang nawan). 

- Koloniën sadaloe nataslalawanan 
dio kalijan pangageng- pangageng 
acao ingkang boten pikantoek roe- 
rta let sawatawis djam malih sam- 
ng toentoenan. 

oe poenika oegi, Goepernoer ane- 
awontenan sadaja sampoen ten- 
an lisah patra teroes anggènipoen 
el boten pikantoek pakèwed. 

















































air badé bidal dateng Willem- 
Ta ingkang perloe-perloe, 
Hendrik 


kta E badé anoesoel faren Wil- 
n 9 


saking Paréntah tanggal 10 
at wontên tilgram Aneta 
al 10 „Djoeni. 


h sasampoenipoen res 





Sambetipoen Sw, Tm! no. Kip.. 


n "TAOS boes Pen 
ian Pa apapa bahi 


oen RE PERIS la- 
boten awon, manawi 
ing mangka dipoen- 





Nanging wadjibipoen 
naliti, - “kados-poendi 
alepatan waoe, Ing 
goeroe kedah métani- ba- 
pijambak. Ing poendi doe- | 
djalaran, saged oegi ka- 
sS pikadj enganing laré 





| | poenika 







i ten Ta Wo | 
| resipoen. 










a. Poelo Djw. mindak 







J 
en! béndjingipoen jèn tansah | 





ngi ng soendoel langit biroe bo- | 


il ndregil pados pokil, soegih 















Padis, men = hargi, 






















Pa kaoem brontakan ingkang soemedya | 



















en oengeling EE | 






tah sanget. Oepami laré tanpa lina- 


klempak poenika | d 

| “noeroeti | 
etawi. étja- | 
ak Aa be- Vi 


manoet andaranipoen 
pekang mlłantjong ingkang 
i Caracas, anggènipoen 
al Urbina sakantjanipoen 
S ambadjag dateng Curacao 
margi kekirangan obat 
“sarta kasipoen kaoem` brontakan 
Ka. blong. 





 dipoentliti saèstoe, margi kerep 
wonten ingkang dora, boten sale- 


Manoet tjarijosipoen Paréntah Ve- 
|” nezuele, 
waoe “sampoen kaloedesaken. Na- 
nging manoet tjarijosipoen tijang 
“ingkang mentas lalana saking ngri- 
koe, partijnipoen djéndral Urbina 
saja katah, saja anderbala. Distrik 
Coro ingkang 
sampoen doemawah ing tanganipoen 
partij Urbine. 


an wonten ing Curacao kénging 
koela tjekak makaten: 

= a Ing nagari Venezuele wonten 
golongan nedya ngrebahaken Pa- 
réntah Venezuele. 


b. Ingkang mangagengi brontakan 


waoe Djéndral‘Urbina. 


c. Tjaket kalijan Venezuele won- 
i Ing 
ngrikoe wonten wakilipoen pradja 


ten djadjahan nagari Walandi. 


Nagari Walandi, (Goepernoer) mawi 
sadijan bètèng 
perang. 

d. Ingkang badé brontak waoe 
ngrebat 
ing gadahanipoen nagdri Walandi 
inggih wontên Curacao waoe, Dados 
kados-déné ndjaloek (njilih) kanti 
peksa, poenapa makaten! 


~ 0 — 


. Poelo Curacao poenika djadjahan 
Ingkang 
manggih poelo-waoe toewan Hojeda 
Ing taoen 1527 
dados darbèkipoen bangsa Sepanjol, 


Walandi ing Indija Kilèn. 
kala taoen 1499. 


ladjeng taoen 1634 doemawah ing 
tanganipoen bangsa Walandi. 
— 0 — 

Ingkang mentas kalampahan ing 
Curacao poenika saèstoe anglorot- 
aken daradjadipoen pradja Neder- 
land wonten ing kalangan interna- 
“tionaal. Djer ing ngrikoe ladjeng 
kawiak pn kih oetawi tipisipoen 
; ederland. Manawi sa- 
weg badak kémawon saged nge- 
djègi bètèng ing kita ageng, saged 
mikoet. Goepernoer lss., gèk kados- 

oendi manawi dipoenajomi meng- 
Ah ‘ingkang saèstoe? 

Djadjahanipoen pradja Nederland 
poenika goenggoeng kempal wonten 
kalih mlijoen Kilo meter pesagi, 
déné tanah Nederland pijambak 
namoeng 30.000 Kilo meter pesagi. 
-Oetawi djembaring djadjahaning 


toengdasanipoen Nederland. 

Tanah samanten kapoerih ngreksa 
tanah djadjahan samanten djembar- 
ipoen, poenika kedah inggih soegih 
wadyabala sasaminipoen. Botena 
soegih inggih oeger njekapi. 

Mangka ènget koela kapal perang 
gadahanipoen Nederland poenika 
ingkang radi sembada namoeng 
„Java” sarta ,Sumatra”, sanèsipoen 


namoeng kapal perang alit-alitan ` 


oetawi sampoen lami. 
= Sanadjan sapoenika djaman ang- 
gajoeh katentreman, éwadéné margi 


djing (dados 11 Juni) kapal wontening lelampahan ing Willem- 


stad waoe, nagari Wlandi mbokma- 
nawi kémawon inggih manah anga- 
gengaken barisaning wadyabala 
jaoetan toewin daratan. 
a 0 = 

.._ Toemrapipoen parté Boedi Oeta- 
ma lelampahan ing nginggil poenika 
temtoe andajani dateng djangkan- 
ipoen ing titimangsa poenika. Djer 
parté B.O. wekdal poenika anggadahi 





Kabar-kabar ingkang dipoense- 
| baraken déning Paréntah Venezuele | 


kaoem ingkang brontak 


sapéran; gan ageng 


“Dados ingkang mentas kalampah- 


sakapoerantosing 


pirantos - pirantos perang 


-pradja Nederland mèh tikel pi- 


me 
pahan kadas ing Willemstad, Ne- 
gari rak ladjeng saged angsal bi- 
jantoe saking kawoela Priboemi 
(? Tar.) ingkang sampoen ginladi 
oelah kapradjoeritan. g 

Samanten kémawon kados sam- 
poen tjekap. 

Tartiana. 








OINEMIPOEN KLENTRENG 
LAN GOTANG. 


(njinaoe Fransch). 
Gotang: Keprijé di Klentreng, ka- 
sagoehané arep diwiwiti saiki apa 

pjé? AH 
Klentreng: Sanjatané doeroeng 
kober, kang. Prijé ta, wong adimoe 
“ki olèhé angon botjah wajoeh rong 
klas, dadi ja maled correctie enz. 


Dalasan wektoe kanggo matja ko- 


ran baé koerang.. 

Gt.: Djenèh kowé, Treeeng! nge- 
bon koran baé nganti 5a6 warna! 
Koewi rak sasat mendem koran arané. 
Ambok kaja kakangmoe kiji lo, 

| ora mamboe-mamboea koran. Adja 

manèh koran sing mérah-mérah 
djamboe, dalasan Swara Tama baé 
ja doeroeng lengganan kok! 

KI.: Lha koewi jèn kang Gotang. 
Ana moeng seneng njang koran-ko- 
ran baé ndjoer diarani „mendem ”; 
sasat komploté sir Hercules, sing 
“mêntas ngendem-endemaké kadang 
Nationalist. Nomer sidji Swara-Ta- 

a-(Katoelik Mlajoe) adja lali kang. 
Ana wong nèng koeta, toer Solo 


pisan kok doeroêng ... aboneeren ! 
Rak anèh ta? 
Gt.: Bisa oga anèh. Nanging 


apa ta perloené matja koran nganti 
roepa-roepa koewi? Rak ming tiwas 
ngentèk-entèké phoeloes baé ta! ? 

KI.: jèn entèk nggo ngoran baé, 
ora dadi apa, djer basoeki kanti 
béja. Tinimbang sing entèk kanggo 
mleboe Swi Wedari of Cinema 


| Theater pjé? Saiki perloené matja 


koran warna-warna, ikoe paédahé 
akèh banget, ora perloe dak-tjri- 
takaké. Ming ana sidji sing arep 
dak-kandakaké, jaikoe: soepaja bi- 
sa djedjeg. panimbangé, ora dipe- 
ngaroehi (kena invloed)ingkoransidji 
baé. Ibaraté wong moetoes prakara, 
koedoe ngroengokaké patoerané si- 
ginoegat lan sipanggoegat Dadi 
aen m kapiné. Ngono Kaaang!! 
: Wah, *ka ik kaja djaksa.. 


. 2 
i militie, mangké 
ki wonten lalam- | 









































































aa saméné baé. "Saiki remboeg. 


ing ngarep diteroesaké. 
KI.: Loewih disik ngapalaké dje- 


nenging - botjah ` sawatara tjara 
Fransch. 

Paul- (pòl)*) jèn Landa: Paulus. 
Henri ((h)â-ri) „ Hendrik, Hein. 
Jean (jâ) » Jan, Johan(nes). 
Pierre (pyè-r) Piet, Petrus. 
Louis (lûi) E, Lodewijk. 
Charles (Charl(e)) „ Karel. 
Albert (albè-r) ,„ Albert. 
Antoine (ã3tûan) ,„ Anton. 
Jacques (ja-k) Jakob. 


Wis, seméné „waé disik! ndak 
miterang matang redaktoeran, djala- 
ran kagoengané wara-wara ora tjo- 
tjog karo anané sing arep WA 
soesaké. j 

Aksamanta 
PINGGIR MRAWOE. 


4 É, É,! É, É! Hm. 


Koela noewoen; inggih,! ing SOE- 
ARA KATH. no. 17 (7-6-°29) nge- 
mot poetoesaning Hb. P. P. K. D. 
toemoedjoe dateng Tjab.-ipoen ing 
“Banjoemas. 

Nanging koela sampoen dipoen- 
galih toemoet-toemoet, Koela oegi 
warganing P. P. K. D. ning saweg 
wingi sonten, toer jèn kagem. 

Pantjèn noen inggih angèl teme- 
nan kok, tijang kapoerih ngakeni 
lepatipoen poenika. Lha tijang genah 


 pandoeng sampoen kaboetamalan, 


*) Iki pamatjané, ja Tang! (Ki). 





























Tp S baan aapa anaa aana Ae eaaa anganan akanang agama anga agamane gamana | 
KE 


Moerih radi gampil dipoenma- 
ngertosi, ngèlmoe Socialisme koela 


 woedjoedaken tijang ingkang saweg 
witjanten, ngomongaken badanipoen 
“pijambak, makaten: A 


le. Jèn wong woes pada noetjoep 
Socialisme, lan oerip trep tjara So- 
cialis, ikoe wong - wong padané 
piranti oetawa pabrik, kang nge- 


tokaké pametoe lan kang ndoewèni | 


pametoe maoe wong kabèh, wong 
sapradja. Kowé njamboet-gawé, akoe 
ija njamboet-gawé ana ing papan 
panjamboet - gawé doewèké wong 
kabèh; pangedoeming pakarjan adil, 
pada; sing saiki insinjoer, sésoek 
dadi toekang batoe, sing wingi toe- 
kang batoe saiki dadi insinjoer; sing 
wingi dadi dirèktoer, saiki dadi 
toekang ngresiki masin, lan sing 


“wingi toêkang ngresiki masin, saiki 


gentèn dadi dirèktoer, sing wingi 
toekang kebon saiki dadi professor, 
lan professoré wingi, saiki ngresiki 
kakoes. Mengkono sabandjoeré, ka- 
bèh pada, kabèh rata, kabèh pada 
ngrasakaké.- Omah lan panganggo 
samodèlé pisan ija pada (Saé, inggih!) 

2e. Reganing barang tjara Soci- 
alisme pangétoengé ora ngango doe- 
wit, nanging nganggo wektoe, sing 
dienggo gawé barang maoe. Kaoem 
kolot ngarani barang - barang ikoe 
doewé adji warna loro, jaikoe: a) adji- 
né sepatoené déwé marga anggoné 
kéna dienggo, lan pengadji b) lija, 
kang pada karo pengadjiné barang 
lijané, lan marakaké sepatoe kena di~ 
-idjolaké barang lija maoe. Pengadji a 
(gebruikswaarde) mbésoek jèn wong 
kabèh woes pada dadi Socialis, woes 
ora dadi remboeg, awit adji ikoe 
ora ngowahaké apa-apa marang re- 
ganing sepatoe (prijs). Pengadji b) 
ikoe sing bisa ngowahaké reganing 
barang; lan rega ikoe tjalon pangé- 
toengé nganggo soewéning wektoe, 
kang dienggo gawé barang maoe. 
Moelané mbésoek wong jèn étoeng- 
étoeng rada béda karo wong saiki, 
wong kolot, oepamané: pietkoe iki 
olèhkoe toekoe sasasi, ora ”f 1507; 
dasikoe iki rega 3 djam, ora „te- 
loeng talèn.” Oepama manèh: akoe 
mentas njamboet-gawé 10 djam se- 
dina; ikoe akoe, mbandjoer olèh o- 
pah, ora woedjoed doewit, nanging 
woedjoed kitir tanda jèn akoe wis 
njamboet-gawé 10 djam. Saiki akoe 





ka 


moengkir. 

Tjekak limrahipoen, lepat poenika, 
kadjengipoen nedya kinikip, kineker. 
Ananging GOESTI MAHA-AGOENG 
asipat adil, dados noen inggih saged 
kadjodèran oetawi kawangoeran ali- 
as kawijak. Jèn ageng ginadang ing 
samodra hagni. 

Tjobi inggih! poenika lo! tjoeplikan 


“saking serat piwoelang warni? katja 


64 (oeroeting serat ngadjengipoen, 
105). Sinten apal, saged mbatang 
pijambak ingkang ngimpoen-ngarang. 
Soekoer. jèn sampoen kagoengan ; 
manawi dèrèng, moendoet kémawon 
dateng : Drukkerij Albert Russche ing 
SOLO. Reginipoen mirah kémawon. 
Leres tinimbang koela sepoeh se- 
rat poenika, tijang ingkang kagoengan 
“(ingkang ngarang) sampoen soeroed, 


saksi tjeta, inggih asring klampah | 


„Widjiling kang pangripta moer- 
wani, mjating rèh salah ton, kang 
milaloe milara ragané, lali wirang 
kaserenging kapti, nir jitnanta dadi, 
nista temahipoen. 

Labet saking moeda damèng boe- 
di, digoeng loemoeh kasor, nggégé 
mangsa, medar kasoerané, pamrihira 
moeng ngoelab-oelabi, mring sanggja 
kang ngaksi, dèn alema poendjoel. 

Tan wroeh lamoen akèh kang ngè- 
semi, pinrajitnan batos, kang woes 
asih soeda ing resepé, kang doeroeng 
wroeh woes ngroengoe pawarti, ing- 
kang sengit dadi soekoer meg kal- 
boe. ` 


Ba 


é 


arep tetoekoe menjang pasar; nggon- 


koe blandja mangkéné: toekoe ro- 


kok nipah 5 menit, toekoe rèk 10 5 


menit, toekoe djarit sawit sepasar; 


| tekan ngomah toerahané takdoema- 


ké anakkoe: sidji olèh sapenginang, 


“sidjiné olèh sapengedang, sidjiné 
menèh olèh satléraman lsp. nganti 


wektoené” entèk. 

Dadi mbésoek ing djaman Soci- 
alis, doewit barang, koewi. wis ora 
ana; lan wong ja wis ora boetoeh 
doewit! 

Bab laki-rabi dadi SAN ba- 
nget, lan . . . . njenengaké; sebab: 


ningkah - ningkahan barang koewi 


mbésoek bakal kasowak . 


wan-ané ! !) lọ, kowé kok nggoejoe! 
tenan, mbésoek nèk djagad Socialis 
wis dadi (radi dipoensengkoetaké 


ta sadèrèk! mangké selak kijamat 


boten rampoeng poenika!) ora ana 
wong toekaran lan pepadon bab 
laki rabi! Kabèh pada, kabèh mer- 
RAAEN ORT As hiep- hiep maoepiah 
Socialisme |! 

3e. Bab paméranging banda, soe- 
paja kabèh adil pada éntoeké, sa- 
ikiné lagi pada ndak goenem! Ning 
ja keprijé-keprijéa kaé, oeripé wong 
Socialis bakal tetep swarga ndonja. 


Ana sing ngedjokaké remboeg, 
soepaja pamérangé banda dimoer-. 


wata karo pagawéjané. Sing. soewé 
enggoné njamboet-ğawé, éntoek a- 
kèh, sing moeng sedéla, éntoek sitik 
(mila sami saèstoe!!). Dadiné ja 
béda-béda bandané, nanging mbé- 
soek jèn djaman Socialis wis teka, 
kabèh betjik karepé déwé! 

Marga pakéwoeh ikoe, ana lijané 
sing oesoel, soepaja pangedoemé 
banda manoeta boetoehé wong dé- 
wé - déwé; marga ikoe wong bisa 
tentrem lan rahajoe tenan, awit ka- 
bèh éntoek saboetoehé. Akoe boe- 
toeh djarit, dinèhi djarit; kowé 
boetoeh gramapoen, olèh grama- 
poen; kowé boetoeh piet, ja olèh 
piet; akoe boetoeh montor, éntoek 
montor; lan kowé ora bakal nge- 
mèrèkaké akoe, sabab kabèh-kabèh 
olèh sapandjaloeké, jèn boetoeh!!! 

Ta, apa ora betjik ngèlmoe So- 
cialis?? Sapa ora tèken . . . .??? 


(Tijang waras nalaripoen!) 
PRAMILA, 





“Temah kéngis Wateké kang wadi, 


alané katongton, sasolahé linoemoe- 
han baé, nora nana kang barès sa- 
widji, wong djail lan djoeti, ikoe 
paminipoen. 


Nadyan mari goeng sinanggaroeng- . 


gi, tan nana pitados; woes mangkono 
manoengsa adaté, para baja dènira 
mbalèni, sapisan doemadi, nir pijan- 
delipoen. 

Jèn pastija toemitah ping kalih, 
sakabèhing wong, nora nana kadoe- 
woeng solahé, lan tan nana kang 
wedi mati, gampang dènnja mboe- 
di, tan nana pamoepoes. 

Balik nora tinitahken malih, 
N: Mloempat sakedik njandak 
katja: 66 saking ngandap. 

Pangroewaté dosa sawatawis, rèh- 
né woes kalakon, tan ljan amoeng 
minta aksamané, mring kang samja 
sinakening galih, praptaa pribadi 
maring wismanipoen. 

Mloempat malih katja: 67 saking 
ngandap. “ 

Moela abot wong ameksa kapti, 
mring rèh karahajon, wis mangkono 
loemrah prabawané, sédjé lamoen 
pinrih lakoe djoeti, dangan soekèng 
kapti, ikoe timbangipoen. 

Lan woes djamak manoengsa doe- 
njèki, sapa rena kasor, nadyan nana 
asor sajektiné, saking pangkat gedé 
lawan tjilik, soegih lawan miskin, 
andap miwah loehoer. 

Kajektèné pangkat ageng alit, kang 
loehoer kang asor, jèn ginoelang 
sarta dèn tjondongi adoh kang sak 


ALIH 





pijambak. Lepat anggènipoen ngang- 
gé pikadjenganipoen mardika waoe. 

Ing sarèhning laré gadah pika- 
djengan mardika, kang mangka tja- 
tjading laré ingkang gagandéngan 
kalijan dasar poenika katah, asring 
andjalarilepating panganggénipoen 


sampoen sanget-sanget dipoenpi- 
tados. Tegesipoen dipoenoembar, 
 dipoenetjoelaken boten dipoenawat- 
awati saèstoe. Manahipoen laré 
| katah tjatjadipoen. Widji-widji ing- 
“kang andadosaken piawon boten. 
sakedik: mila boten kénging gadah 
panginten laré tamtoe badé ndalan. 


ing sanès ingkang kedah | Boten betah toentoenan. Laré pika- | 
r "ten adjeg mangretos dateng margi 


djenganipoen kénging kawastanan 
ringkih, manahipoen kirang santosa. 
Ing mangka ingkang anggèndèng 
dateng piawon, kadjawi raos ing- 
kang medal saking manahipoen pi- 
jambak, saking ing kiwa tengen ka- 


wanan, dipoenendelaken pijambak 
ngoepados margi ingkang leres, tar- 
tamtoe badé gampil geblasoekipoen. 

Tijang ingkang pitados manawi 
dasaring laré poenika tanpa tjatjad, 


tamtoe saged adamel risaking tata- 


nipoen anggoela-wentah. Wonteni- 
poen djoeroe panggoela-wentah ga- 
dah wewenang warni-warni toe- 
mraping moelang moeroek laré, 
poenika kabekta saking kabetahani- 
poen laré. Lan laré boten mangretos 
barang-barang, pramila kedah ka- 
woetjal; laré poenika ringkih pra- 
mila kedah kadjagi; laré manahipoen 
andojong dateng ingkang boten saé, 
pramila kedah kdtoentoen. Laré bo- 


ingkang leres, pramila kedah kase- 
rep-serepaken. i r4 
Oepami dasaring laré njata sam- 
poerna saé, tamtoe boten betah 
pitoetoer lampah-lampahing tijang 


badé pados kaoetamèn, awit badé 


saged pijambak. Déné betahipoen 
namoeng kapinteran awoedjoed ka- 
wroeh, Ing mangka 
ingkang sampoen sami koela sipati, 
kalih-kalihipoen laré boten saged 
nilar. Nitik kawontenaning tatana- 
ning nagari, saweg dipoensoekani 
poelisi samanten katahipoen kéma- 
won, pakoendjaran meksa asring ke- 
bak. Paréntah anggènipoen andidik 
tijang-tijang nganggé kekerasan sa- 
manten, terkadang asring betah an- 
djaboet njawa. Samangké kados- 
poendi badé kadadosanipoen laré 
ingkang dipoensakadjeng dipoen- 


oembar, tanpa panjaroewénipoen 
djoeroe panggoela - wentah, ang- 
gènipoen - saged tansah ngambah 


margi ingkang leres. Ing mangka 
sasandoenganing tijang gesang poe- 
nika boten sakedik; sarta margi sim- 
pangan ingkang boten andjog ing 
sedjaning panggoela - wentah -prasa- 
sat tanpa witjalan. 





temenipoen, - 


Bab XI. 


Laré kadamel adjrih, sarta sam- 
poen soesah, ananging kedah 
sinaoe prihatos. 


Klèntoening pamanggih, saged 
ngawontenaken sabab warni-warni 
ingkang mitoenèni oetawi ngrégoni 
lampahing panggoela - wentah. Pra- 
kawis poenika sampoen koela atoer- 
akeñ sawatawis wonten ing nging- 


gil. Terkadang wonten goeroe ing- - 


kang gadah pamanggih laré saé di- 
poendamel adjrih lan kalampahan- 
ipoen ing ngrikoe, laré boten naté 
dipoensoekani manah babar pisan, 
sanadjan njamboet -damel ngetog 
karosan, boten naté dipoenbombong 
oetawi dipoenalem. Oepami garap- 
anipoen saé, inggih meksa dipoen- 
tjatjad, déné ingkang makaten waoe 
sedyanipoen moerih laré boten oe- 
moek, tansah adjrih. Ingkang poe- 
nika laré manahipoen asring kirang 


E Na 
lha njenengaken saèstoe! sasat ké- 
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” Pangrèh Ageng P. P.K. D., 


“roemijin! Jèn Bestuur tib. 
Banjoemas klintoe tampi, 
maos poenika asring ka- 
ng klintoe ing wos lan soe- 
n koela dipoenwastanana , 
n inggih koela tri- 
das lahir batin. 
epami nabrak, noendjang, ba- 
“koela pis koetjingaken kémawon. 
Awit nadyan mangsa katiga, pajon 
la atep asring boten mempan 


” dipoensoegoni latoe. Koela djapani 
č a boel-poes saking tetebihan ké- | = 


awon: „Ja mèn kangélan déwé; ke- 

rokoké Westminster - Commander.” 

Kadang PAK É! É! - em. 
PRIHATOS. 


Nalika koela maos poetoesanipoen 
ingkang 


o kawrat Sw. Tmi dd; 24 Mei 1929, 


i doemados. 


w SN. aE 


njebataken bilih gandènging P. A. 
kalijan tjabang P.P.K.D. Banjoemas 
pedot babar - pisan, manah koela 
mak pjoer kados kénging ampoehan, 
roemaos kétjalan pradjoerit tamtama 


sabregada, ingkang” pantjènipoen 
saged adamel pikekahing bètèng 
kita. NGA 


Poenapa sakinten 
gatoek malih? Wah, éman - éman, 
manawi kaladjeng-ladjengna -maka- 
ten, mindak dipoen- gegoedjeng ing 


_. sanès. . 


Koela atoeri ènget, bilih éblis 
lanat poenika pinter sanget adamel 
petjahing golonganingkang sampoen 
Pangangkahipoen boten 
kénging sapoenika inggih béndjing- 


éndjing; boten kénging béndjing- 


éndjing inggih béndjing embèn; 
boten kénging embèn inggih embèn 


` pandjang, mekaten seladjengipoen. 


Pa emoh ngakoe anak kowé, 


Koela ènget dawoehipoen Rama 
EA mekaten: „Wateking 

lis, sétan, lan para djadjil ikoe 
pada karo wateking laler.” Liripoen 
dipoentjablèk-tjablèk wangsoel, di- 
poentjablèk malih oegi késah, na- 
nging inggih wangsoel malih, ngan- 


“tos ingkang dipoenéntjoki “roemaos 


mangkel. 5 
Sapoenika wangsoel dateng tem- 


- boeng pedot; koela pijambak inggih 
_ toemoet sangga oewang, déné wonten 


lelampahan ingkang kados mekaten; 
ngèngeti anak kalijan bapak. Poen 
bapa ngantos kawedal pangandika- 
nipoen “dateng, anak mekaten: „Akoe 
jèn lela- 
konmoe panggah kaja mengkono.” 
Doemoegi ing ngriki mak grek 
manah koela, toekoel pitakèn koela 


“mekaten: „Gèk sapa baé sing salah; 
| Bapakné apa anaké?” 


“ Sarèhning koela namoeng ningali 
saking katebihan, boten soemerep 


- alasanipoen tjabang Banjoemas déné 
poegoeh kados 


mekaten, dados 
inggih namoeng lingak - lingoek 
boten saged oeroen rembag. 
Nanging sroewing-sroewing pa- 
mireng koela P.P.K.D. Banjoemas 
sampoen dipoenparingi merk (tjiri) 
déning pamaréntah, bilih ` š 
La mbok tjapipoen poenika sam- 
poen dipoenkatingalaken ing sanès 
mekaten! Sadaja tradjangipoen ma- 
lah kersaa anjantoeni, tradjang ing- 
kang awewatek: sawidji, soetji, Ka- 
tholiek lan apostoliek. Inggih kawan 
prekawis poenika ingkang dados 
tengeripoen kaoem kita; inggih ka- 
wan prekawis poenika ingkang da- 
dos tjetjepengan kita (gegaran-kita), 


~ manggèna wonten ing djagad poendi 


kémawon. Manawi mrodjol salah 


satoenggaling kawan warni poenika, 


tertamtoe dédé kaoem katholiek se- 


djati, nanging katholiek-katholiekan. 


‘Poenapa P. P.K.D. Banjoemas 
sawidji? Liripoen awatek manoeng- 
gil, awor lan bangsané déwé? 

Boten, tandanipoen ngekahi se- 
serepanipoen pijambak ingkang 
pinangkanipoen saking sanès, toer 
ingkang andjalari tangèh sagedipoen 
dados satoenggal, oepamia ménda 
dados sakandang. 

Poenapa soetji? (Soetjining kem- 
palan lo, dédé djalaran saka soetjiné 
kaoenggahaké ing swarga). 

Boter, tandanipoen ngantos ang- 
sal merk (tjatjad), bilih ~. S 

Poenapa ngatoliki? i 

Boten, tandanipoen watek waoe- 


“boten manggèn ing saben tijang 


katholiek ingkang boedinipoen djoe- 
djoer; liripoen katholiek ‘ingkang 


"boten kamoran mérah-mérahan. 


Poenapa ngapostoliek ? 

Koela atoeri ambatang pijambak. 

Nitik lezingipoen tjabang Banjoe- 
mas ing K.S.B. Djokja roemijin, 
ing ngrikoe katingal, bilih petaking 


lezing sampoen ketjampoeran abrit, 
ngantos petakipoen namoeng man- 


da-manda, malah ingkang katingal 


~ anggameng abritipoen (over erfpacht). 


O, sadèrèk, koela atoeri ènget 
Ir. Baars (Sw. Tm. dd. 17 Mei 1929), 
sampoen saged amboetjal abritipoen. 
aog ngrikoe saadan bilih sam- 





poen ngantos poepoer sawisé ben- 


deklak-kedekloek, tjikbèn dadi awoe | 


boten saged | 


“saged amastani, 


ha | h tanpa Jawi wa- 
g sana Sy oelah sampoernaning 


“kamanoengsanipoen. 


Semanten waoe panjoewoen koela, 


| poen Arja Balik waoe, mertobat- 
 ipoen doemoegia „lahir batin” sa- 
Y jektos. 


Boten langkoeng prakawis poeni- 
ka moegi ingkang waspada; sam- 


djoet. . i | 
i Per Tanai il. 


OERAP SARI, 





3 KABAR KATHOLIEK. 
Retraite tjampoeran. 


Saweg sapisan poenika, ing Moen- 


tilan wonten retraite tjampoeran 
kanggé wadyabala laoetan sarta da- 
ratan, i.p. kala tanggal 15 doemoegi 
19 Djoeni. Ingkang toemoet retraite 
wonten 43, (wadyabala daratan 22, 
laoetan 21 

Anèhipoen déné. tijang sa- 
manten poenika ingkang Katholiek 
Djawi namoeng satoenggal. 
Mangka laré Katholiek Djawi ing- 
kang mlebet dados militair laoetan 
sarta daratan, 
sakedik. Poenapa O. K.K. saged 
andandosi kawontenan poenika???? 

Moeda Katholiek. 

Sad. L. Jadiran, martosaken: 

-Nalika tanggal 9-6-1929 pakem- 
palan Moeda Katholiek ngwonten- 
aken parepatan, manggèn ing grija- 
nipoen sadèrèk Soetadi kampoeng 
Taman-sari Djokjakarta. < 

Kinten - kinten djam 10 sijang 
parepatan kabikak déning pangarsa, 


mawi ngloehoeraken asma Dalem. 


1. Pangarsa matoer noewoen da- 
teng prijantoen sadaja ingkang sami 
merlokaken andjenengi papanggijan, 
lan dateng para tamoe, poenapa 
malih dateng” sdr. Soetadi, déné 
sampoen andanakaken papan, mi- 
nangka adjanging parepatan. 

2. Sadèrèk panitra noenten maos 
notulen ladjeng kaabsahaken. 

3. Sadèrèk Soegiri voorzittering 
Katholika Wandawa, sesorah kirang 
langkoeng kados ngandap poenika: 

Atas pangrèhing K.W. koela ngla- 
iraken kabingahan koela, déné sa- 
dèrèk koela para moeda (jongelin- 
gen) sampoen ngwontenaken pa- 


kempalan, ingkang toedjoeanipoen 
ngadjengaken gesang rohani lan 
djasmani. 


Nitik wontening pakempalan koela 
bilih para jonge- 
lingen ing ngriki sami katingal roe- 


koen, sami toemandang sesarengan, 


ngrembag betahing pakempalan ing 
sagadoegipoen, langkoeng - lang- 
koeng bab rohani, b. v. nenangi 
kantja ingkang gesangipoen ragi 
kesoepèn grřédja, oetawi nggala 


- kantjanipoen pijambak sageda kijat 


manawi wonten panggoda andatengi. 


` Kita sadaja poenika sami sadèrèk 


ingkang toenggil goeroe, mila inggih 
kedah manoenggil soepados saged 
saja santosa. 

Pakempalan kita K.W. ingkang 
ngrembag kabetahan oemoem, poe- 
nika sampoen santosa, nanging saja 
santosa malih manawi pakempalan 
sanèsipoen ingkang ngrembag dédé 
politiek, poeroen dados satoenggal, 
ngrompol awor lan K. W., awit sa- 
daja ngrembag sociale behoeften. 

Pandjenengan sadaja sapoenika 
taksih sami legan, nanging béndjing 
dangoe-dangoe temtoe dados wred- 
da, kapeksa nilar pakempalan pan- 
djenengan Moeda Katholiek: 

Ing ngriki kados - kados wonten 
bédanipoen M. K. lan K. W. Sarèh- 
ning sadaja waoe namoeng dados 
saladjer ingkang noenggil toedjoe 
lan ener, poenapa : awonipoen ma- 
nawi M.K. kagandèng kalijan K.W. 
kadadosaken satoenggal; nanging 
ènget, ing ngriki boten teges soe- 
pados M.K. kabibaraken, boten te- 
ges kas M.K. mlebet ing K.W. 
babar pisan boten. 

M.K. inggih taksih lestantoen 
madeg bawa pijambak, namoeng 
ing atasing pakempalan M.K. ngem- 
pal wonten K.W. Ing ngriki margi- 
nipoen nèm sepoeh (wredda+moe- 


da) sami saged nglairaken katres- 


nanipoen. 

Koela atoeri ènget, tresna poe- 
nika ingkang adamel, roekoen, 
wondéné roekoen ingkang adamel 


santosa. Pramila inggih namoeng 


poenika ingkang kedah kita oedi. 

Manawi wonten sadèrèk ingkang 
pitakèn: „Mengko gèk contributiené 
ditoetoek karo-karoné, ja M. K, ja 
K. W. 23 


Sadèrèk pamedar sabda mang- 


'soeli pijambak, bilih bab poenika: 


kadamel gampil, boten badé damel 
| rekaosing lid M.K. ingkang dados 
lid K.W. 

Pramila saking panoewoen koela 
dateng pandjenengan sadaja, kersaa 
ngempal dados satoenggal. Sigeg. 

Sabakdaning sesorah taksih won- 
ten sadèrèk ingkang miterang war- 
ni-warni, nanging sadaja sami ka- 


(sdr. Basoeki + sadèrèk Toikromo). 


tjatjahipoen boten- 


“nging nindakaken openbare gods- 


poenika mila taoen saé pantes 
pinèngetan: Romeinsche 
K westie — Mexico — oewal 


Mila para sadèrèk mangga dipoen- 


anipoen sami roekoen ngempal 


| dados satoenggal. 


4. Ngrembag jaarfeest kadawah- 
aken ing woelan September 1929, 
mawi tetingalan tonil, asoeraos sa- 
geda amranani sadèrèk sadaja ne- 
narik dateng koewadjiban kita 
Katholiek. < 

Menawi pinoedjoe gladi bab tonil, 
njoewoen dateng Pangarsa K. W. 
kersaa andjenengi perloe ngleres- 
aken lampah-lampahing tonilspelers 
ingkang kirang matoek. 

5. Salebetipoen jaarfeest kawon- 
tenaken muziek, ingkang dipoen pa- 
ngagengi sdr. Soegiri lan sdr. Soe- 
karna. Poenapa malih ing satengah- 
tengahing tonil kawontenaken soe- 
lapan (sdr. Soetidja) lan pentjak 


6. Pakempalan. moetoes saben 
malem Setoe dipoen wonteni adjar 
sekak wonten ing panggènanipoen 
sdr. Soetono. 

T. Parepatan anemtokaken pasi- 
naon sport-pentjak-partij,*) mang- 
gèn ing grijanipoen sdr. Soemarjono; 
wondéné bab dinten dèrèng kapoe- 
toes. 

Wasana pakempalan katoetoep 
watawis djam 12 sijang, mawi 
ngloehoeraken G. Jésoes. 

|| 


Mexico oewal saking babaja!! 


Sakoe kaloejar djana, 
njerat: 
Sw. T.. sampoen kerep sanget 


martosaken pangoeja-oejaing Mexi- 
co, lan ing sapoenika Sw. T. 
oegi badé ngabaraken kabingah- 
anipoen. Kados ingkang sam- 
poen koela atoeraken ing Sw. T. 
no. 15. (zie film Doenina): Ingkang 
djoemeneng president sapoenika 
toewan Giles, kanggé voorloopig 
doemoegi 15 Februari 1930 — na- 
nging doemoegi sapoenika Sang 
President Gelis” saged angsal pe- 
padanging Pangéran. Mitoeroet til- 
gram Mexico Caly 3 Juni (Aneta 
Reuter). President Giles sampoen 
gadah poetoesan oetawi nijat (Pre- 
sident Giles sloeg een besluit, . s) 
jèn para Pastoors ingkang “sami 
kaboetjal sapoenika kapareng wang- 
soel dateng Merico malih, lan ké- 


dienstoefeningen malih. 
Lah poenika para prijantoen, poe- 
napa boten toemoet bingah?! Taoen 


saking babaja, oọoewal saking 
pangoeja-oeja. Pangoe- 
ja-oeja ing Roeslan??? 


srempeng malih anggènipoen nje- 
njoewoen, soepados sami marto- 
bata!!! 


Kabar oemoem, 
INDONESIA, 
Memelas. 


Gedongan, Ngidjon. Sad. 
A. S. Soepir ngabaraken : 

Inggih poenika: Wonten bajisakin- 
ten oemoer 7 woelan soemèlèh ing 
pinggir kalèn kaprenah sakidoel- 
ipoen doesoen Gedongan; sakin 
wantji djam 2.30 daloe. Menggah 
djabang baji waoe anakipoen man- 
dor Water Beheer ing doesoen Soem- 
beran, déné embokipoen sami ge- 
loet kalijan ingkang djaler. Sareng 
koela tjelaki tijang waoe pisah ang- 
gènipoen geloet, nanging inggih 
taksih sami sengka-sinengka, nitik 
swantenipoen anggènipoen paben 
waoe djalaran ingkang djaler badé 
wangsoel dateng panggènanipoen 
embok enèm, ah, kok makaten 
kadadosanipoen bangsa kita Djawi 
ingkang tanpa dadasar kaoetamèn. 


KABAR SOERAKARTA. 


Saking sadèrèk Dw. Red. tampi 
kabar kados ngandap poenika. 


Radi memelas. 


Parepatan P,P. K.D. kala 25-5- 
1929 wonten kawontenan radi me- 
melas, wonten kandidat sawatawis 
ingkang kaadjengaken déning pare- 
patan, ananging wonten kalih ing- 
kang boten pikantoek stem babar 
pisan. Mila sawenèhing kandidat 
ingkang boten angsal pilihan ladjeng 
ngèngetaken dateng parepatan, bén- 
djing malih manawi njawoengaken 
tijang, kaparenga sami ngèngeti. 
Amargi kandidat ingkang boten ka- 
pilih (soewoeng stem) saged oegi 
roemaos dipoenétjé. 

Gandèng kalijan panjaroewé ing 
nginggil poenika, sareng pilihan 
pangrèh sanèsipoen djalaran poen 
panjaroewé dipoenkandidataken, Se- 
cretaris parepatan ladjeng -medar 
sabda ingkang soeraosipoen pijam- 
bakipoen pratéla manawi stem bil- 
jetipoen kaserat milih sadaja kan- 





E) Panoentoen sampoen kesoepèn, bi~- 
lih laré ingkang remen pentjak, wonten 
sa-enggèn-enggèn „badé mentjak. | Red, 


. 


= 





jj Kawoela Priboemi kasan Skaken Walandi. 
(Sesorahipoen Ingkang Witjaksana). 


„Moemoelih piandeling kawoela” 


mekaten tetantjebing tjiptanipoen 
Ingkang Witjaksana ! 
Prakawis poenika, dipoentoehonil 
Katjarijos, kala tanggal 15 Djoeni 
angleresi dinten tapoekipoen pare- 


patan Raad Kawoela ingkang sapi- 


sanan ing taoen poenika. Sadèrèngi- 
poen tapoek, Ingkang Witjaksana 
Goepernoer Djéndral Jhr. Mr. A.C.D. 
de Graeff, medar sesorah. - 

Sinten ingkang angraosaken wos- 
ing sesorah waoe, sasat mandjing 





wonten “salebeting” pagedonganing` 


poelitikipoen Ingkang Witjaksana; 
satemah sagêd njoemerepi bilih Ing- 


kang Witjaksana katah anggènipoen . 


mikantoekaken kantja Priboemi. Mila 
inggih boten maiben déné katah pers 
petak ingkang mantjerengi pandje- 
nenganipoen. 

Pangandikanipoen. Ingkang Wi- 
tjaksana anggepok prakawis warni- 
warni, kadosta: „Indonesia wonten 
ing kalangan internationaal; radja 
pedjah ing tanah kaboedidajan; ngoe- 
pados koeli-koeli; goegoergoenoeng; 
iss- 

Pangandika warni - warni waoe, 
ingkang koela rontjé wonten „On- 
tjèn” ngriki namoeng saprekawis, 
i. p. babagan „kawoela Priboemi 
kasamèkaken. kalijan Walandi.” 

Dawoeh pangandikanipoen meka- 
ten: 

onee) eea poamangké te- 
téla bilih Paréntah Tiong Kok soe- 
medya ngawontenaken familierecht 
kanggé saindenging Tiong Kok, ka- 
dos pradja-pradja ing tanah Kilèn. 
Bokmanawi kémawon prakawis poe- 
nika toemindak béndjing 1 Djanoe- 
wari taoen ngadjeng. 

Manawi kalampahan makaten, we- 
wenang sarta pangadilanipoen sa- 
daja “bangsa Tionghoa ing nagari 
ngriki inggih ladjeng dipoensamèka- 
ken kalijan bangsa Welandi. 

Sampoen saleresipoen manawi ka- 
woela Priboemi anggadahana pa- 
ngadjeng-adjeng sageda kasamèka- 
ken kalijan bangsa Walandi maka- 


“ten waoe, Prakawis poenika, Parén- 
tah inggih angakeni; sarta toemrap- 


ipoen koela, saklangkoeng, bingah 
manawi saged ladjeng kaleksanan. 
Éwadéné inggih kedah dipoenèngeti 


gelijkstelling kalijan bangsa Éropah, 


langkoeng - langkoeng babagan pa- 
ngadilan makaten boten tjekap wek- 
dal sakedap. 


Éwah-éwahan waoe sasaged-sa- 
ged badé kagarap kanti énggal, sarta- 
boten badé kèndel manawi dèrèng 


saged anjrambahi kawoela ,sadaja. 


Tegesipoen: kanti alon-alon badé — 


dipoenwonteni persamaan ba- 
bagan koekoem. Dados kados déné 
algemeen openbaar ministerie, djek- 
sa satoenggal kanggé sawarnining 
kawoela, samining wewenang sarta 


koekoem kanggé sadaja kawoela sa- 


Indonesian ne an N 

Pangandika ing nginggil poenika 
ateges soemedya-andjoendjoeng da- 
radjading bangsa Indonesia. i 

Pangandika ing nginggil poenika 
kénging sinoeraos: Ingkang Witjak- 
sana apredjandji badé nja- 
mèkaken tijang bangsa Indanesia 
kalijan bangsa Walandi! 

Kita kawoela Priboemi wadjib 


angaosi loehoering karsanipoen Ing- : 


kang Witjaksana waoe! 


Kita kawoela Priboemi wadjib a- 


ngatoeraken genging panoewoen ! 

Nanging, kita para kawoela ing- 
gih sampoen kesoepèn bilih ing 
nginggil poenika saweg djandj ji, 
oetawi kasagahan. 

Kita wadjib ichtijar, sagedipoen 
pantes saèstoe djadjar ka- 
lijan bangsa waoe. 

Kita wadjib mresoedi sampoen 
ngantos djadjar koela kalijan lijan 
bangsa waoe, badé ngoetjiwani! 

Djer sanadjana wewenang sarta 
pangadilanipoen dipoenanggé sami 
kalijan bangsa Eropa, nanging jèn 
nalaripoen apes boten saged mapaki, 
inggih sasat tanpa teges! 

PANDAN WANGI 20 DJOENI. 
Taklim: Patjar mérah. 





didat ingkang kaadjengaken ing pa- 
repatan. Bab poenika ndadosaken 
tjingak sarta goemoenipoen pare- 
patan, ingkang koela pijambak oegi 
toemoet goemoen; pangoedaraosing 
manah: Tradjang mlangkah oekoeran 
poenika poenapa saking kirang ma- 
ngertosipoen, poenapa saking pin- 
teripoen, poenapa saking boten 
soemerep ing tjara, poenapa ta dja- 
laran telenging sanoebari saweg 
kepedoetan, njoemanggakaken. 

Tijang njalonaken salah satoeng- 
gilingpangrèh poenika pantjèn kedah 
dados panggalihanipoen para war- 
ganing pakempalan; amargi ing sa- 
rèhning warga satoenggal namoeng 
gadah wewenang stem boten kénging 
langkoeng, dados boten prajogi sa- 
nget warga satoenggal ngatjoengaken 
sawoeng kalih oetawi langkoeng, 
amargi, soewoengipoen stem, ing- 
kang ngadjengaken poenika saged 
oegi tampi panggrajangan kirang 
saé; poenika kadjawi kados déné 
kaparengipoen sadèrèk Secretaris; 
persoon satoenggil ngarsakaken mi- 
lih kandidat nenem. 


Koemisi Papréntahan. 


Ing taoen ingkang kapengker B.O. 
pang Soerakarta ngawontenaken pa- 
repatan oemoem, perloe ngrembag 
kados-poendi sajoginipoen toemin- 
daking mangrèh pradja Soerakarta 
kalijan Ngajodjakartąa sagedipoen 
salaras kalijan djaman sarta theorie- 
nipoen. Ingkang dados djoeroe sabda 
sadèrèk Mr. Singgih. Poetoesaning 
pangrembag, B.O. kedah toeman- 
dang ing damel anjinaoe kawontenan 
kaseboet nginggil, sarana ngawon- 
tenaken bebadan koemisi ingkang 
warganipoen doemados saking sa- 
daja wawakilipoen para pakempalan 
salebeting kita Soerakarta. P. P.K. 
D. oegi ngwontenaken wakil, ing- 
kang kapatah sadèrèk Soemadisastra, 


Limrah. 


Saking pamanggih koela, kados 
mèh sadaja bangsa ingkang rahipoen 
tjampoeran, raosing kabangsanipoen 
ladjeng boten saged moerni poenika; 
titikan ingkang tjeta kémawon, są- 
daja bangsa ingkang gadah embok 
oetawi gadah aloeran familie saking 
èstri Indonesia, mesti sami kadoe- 
noengan raos ingkang mahanani 
kamatoekanipoen kalijan pijandel 
sarta adat tjaranipoen priboemi loe- 
loehoeripoen. Oepami bab wiloe- 
djengan, kasoesilan (solah bawa), 
pedoekoenan, taboehan oetawi ka- 
goenan priboemi sanèsipoen, bang- 
saning danjang-danjangan, panoeng- 
gilanipoen taksih katah; poenika 
boten nggoemoenaken. Walandi ing- 
kang karem sekoel gorèng sambel 
kloewak lalap djéngkol, poenika te- 
rang manawi sampoen senindjong. 

Kados ingkang kawrat ing Swara 
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Sad, Soe- Tédja — sampoen wonten kalih, 
teksih kénging kaadjengaken tembé. 
End, Flores — pérangan kalih, katahan 
roemijin, 
Katrangan. 
K.W. SOLO — matoer noewoen. } 
Sad. J.J. Sastrasoewigja—nalika wissel ka- 
tampi, Red. lan toewan „Lot-grédja- Kaliba- 
wang” sami wonten ing Willem I, mila kā- 
trangan boten énggal toemoenten. Kagoengan- 
ipoen lot No. 00904. Moegi-moegi narik „pit 
djaléřs. 
Abn. 753. Kanggé kwartaal Enn kirang 
f 2 zegge: kalih roepijah. 
Dimas Wilhelmus van den Biega nat 
noewoen, poenika sampoen gadah. ` 


nget noewoen, 


abn. 478 Th. Soedarman padden 


abn. 570 Mej. Chr. Lotinah a AEK 
abn. 728 D. D. J. Sanoesoebrata ( 2? Wonten 


abn. 617 E. J. Tjakrasoedira poendi??? 





sa Tiong Hoa ngrika, oemrikan sa- 
gedagan poenika ing kita Solo sa- 
soemerep koela boten kirang seka- 


sampoen dangoe wonten pakempalan 
ringgit tijang speler-ipoen sadèrèk 
Tiong Hoa sadaja. Kala Radèn Toe- 
menggoeng Sarwaka Mangoenkoe- 
soema djoemeneng Papatih ing 
Mangkoenagaran énggalan, ringgit 
tijang poenika dipoenpisoengsoeng- 
aken wonten Toemenggoengan sa- 
daloe, ndadosaken tjingakipoen para 
ningali ingkang mangertos lang- 
koeng-langkoeng para tamoe. Sadè- 


nawi lelangen tajoeb, aloesing ka- 
soesilanipoen ngoengkoeli sadèrèk 
Djawi; kadjawi prijantoen Kasoė- 
nnaan. 


Parepatan oemoem. P,P, P. K.I. 
afd. Ngajodja nalika 8/9 Juni 1929. 


C. Ordééka njerat makaten: 
Parepatan kaseboet; manggèn ing 


Sastraamidjaja, mirengaken 
sesoraâhipoen sdr. Zainal; 
Studieclub Soerabaja, ingkang sam- 
poen andjadjah tanah sabrang ing 
salebetipoen 2 taoen, — bab; Inter 
Indonesische Emigratie: 


Soäl. Pemindahan se-][n- 
donesia. 
Pamindahan | makaten: kanggé 


nanggoelang sampoen ngantos keka- 
andjagi katentreman. 


tah mindak bangsanipoen dateng sa- 
djawining tanahipoen, djer papaning- 


nging kawedalaken kasilipoen taksih 
katah. 
Makaten oegi tanah Djawi, pan- 


CORRESPONDENTIE: 


Sad. A. J. Soegidja—sampoen katampi, sa- 


Tama bab ketoprak ing Klatèn, ing- 
kang sami dipoenadani déning bang- - 


wan oetawi gangsal enggèn. Malah 


rèk Tiong Hoa ing Soerakarta ma- ` 


Gedong B.P.I. katoentoen Hr. Ali. 


saking 


tahen djiwa, kekirangan teda, lán - 


Nitik poenika Indonesia boten be- . 


kang kotong lan ingkang taksih ké- 
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PA  Adies jang 
© -> ARTIKELEN eran 
 KINDERWAGENS = SPORTKARREN si DIORI AL PANTON 
| | Si PN LONTJENG, “HER- 
nika T E EA 575 A| LODJI dan PERKAKAS 
E GASOLINE - LAMPENT eae mina nga a 250 EMAS. 


Pembatja 
SWARA TAMA, 


ZA E UESIA TDIR NA E SAK E paga alen ep se a E AERE SKANN 
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 PERSATOEAN DAGANG” POETERA 
INDONESIA. 


Anggoer WA „SERRAVALLOS” per botol harga . È 
- peti isi 24 botol harga ` 

1 (kalau beli 3 sampik 5 peti korting 15°% 6 sampik 10 peti korting. PE s 
; Tjokak bibit boeat makanan à botol 250 gram per r isi 50 botol harga f 7.50 
AMAN Bk San OOO TL, F 24) A f 15.— 

ale ESA boeat Pl ben onder deLA atau lain-lain-à botol 20 Liter harga £f 35.— 
Ketjap Njaman per losin botol bier tengahan moelai harga f 1.80 sampai f 18.— 
per blik menjak tanah isi penoeh ,„ f 4.50 sampai f 45.— 
Aromatische Mondpillen per fl. kira 60 glinding poetih perak per 100 fl. harga f 


daga ya lembaran 
Swara Tama 


dapat POTONGAN. 


$ 3.50 


.— 
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Electrisch! 
Verlichting. 
Kracht 


Verwarming 
Ventilatie 


Licht-reclames. 


IJAN 





KOERBAN MISSA. 










saking: a a: pang- 
aa en waoe meksa 





aika iiatjahipoen tijang 
n Ma indaking 


ja 
al katentreman? ra- 
ng kang sami wonten 




















mem p er b 0em 
lan ingkang sam- 
tijang-tijang ing- 
/ soel saking ngrika 
ten ing ngriki malah ada- 


1, poenale sanctie na- 
k 


ang P. S. nanging 
mpoen saged ma- 


ra tengening ko- 
maa A 


ning de n 
kaw oen inggih 
S4 . 


zpi | twin poen | 


ti— bilih ing. 








| mangké ı rak ketawis dojong djedjeg- 


poen katjetaj ing nginggil poenika 


damel sesarengan, ngenggèni adil 
déning mila sami déné betahipoen; 
tjoba ta, ngriki poenika boten won- 
ten pabrik gendis, mangké gendis 
rak inggih awis? doesoen -doesoen 
poenika rak dèrèng wonten margi 
ingkang saé sakedik, kémawon! 
Lah poenapa koela partij gendis? 


- Tengah-tengah, amargikita manger- 


toS, bilih pabrik poenika satoenggil- 
ing sarana dateng ka-ékonomėn oe- 
moem; dénéasring ketingal boten moe- 
rakabi dateng oemoem, poenika rak 
namoeng goemantoeng wonten ing- 
kang nglampahaken. Mila idam - i- 
daman kita sami sa-Indonesia sam- 
poen kok badé ngitjali pabrik, na- 
nging ahggadahana oetawi toemoet, 
anggadahkana sarananing ékonomi 
waoe apantjadan aandeel lan mede- 
zeggingschap. O, katah sanget tin- 
dak mekane, kedah kita pergugt.. 
DATI E Emigraten kate- 
rangaken bilih poenika. inggih na- 
moeng topèng, déning lamatipoen 
P.S. sampoen badé itjal, dados tja- 


_lonipoen inggih; sami kémawon. 


Kawertos, toewan Westra badé 
njabrang, mriksa kawontenanipoen 
Vrije Emigratie, ingkang sadjakipoen 
ingggih boten vrij poenika. 

Tjobi dipoenentosi kémawon ........, 


waoe, sadjatosipoen: andojong 
dateng kaoem kapital, boten migoe- 
nani dateng ing bab: wos - wosing 
antjas angrengen nindakaken pa- 
mindahan waoe. 

Mila, sampoen samestinipoen jèn 
ta: 


ngrembag bab makaten waoe; perloe: 
1. nanggoelang bab ingkang sam- 





ipoen.. Cr. 
Nitik bab 3 prakawis kaseboet 
nginggil tetéla bilih srana -srana | 


kita kaoem Indonesia ngawon- | 
tenaken pijambak, bebadan ingkang | 








A nanggoelang : erfpacht lan 
Concessie 

3. nanggoelang P.S, 

4. njoepeketaken pasadèrèkan- 
ipoen sadèrèk Djawi kalijan sabrang 

5, nambahi kekijatan, anggoegah 
bangsa ngrika-ngrika, soepados sa- 
mangsa - mangsa, sampoena saged 
njamboet-damel sasarengan. 

Srananipoen. 

Ing Soerabaja badé kawontenaken 
kantor pangintoenan, ing sabrang 
panampi. 

Tijang ingkang kapindah kabagé: 
3 golongan: 

a. pionier— panoentoen ing- 
kang badé ngrigenaken lan andjagi 
soepados sami boten dados gedi- 
balipoen kaoem kapitalist 

b. pemban to e— bangsa toe- 

ee 

c, pengikoet — inggih poe- 
nika bangsa kaoem'’ tani, 

Pakarjan poenika sampoen katin- 
dakaken salebetipoen 2 taoen, ing- 
kang sampoen katah ing Borneo 
— ingkang minangka sangoenipoen, 
ragad - ragad wiwitan — para pa- 
noentoen — ingkang katah wedalan 
MULO —sami andanakaken blan- 
djanipoen 50h kanggé poenika, 
oegi nampi, daña saking poendi- 
poendi. Lan ingkang kapindah waoe 
boten milih tijang kados pamilih- 
ipoen P. S. Isp., nanging milih: 
de bloem des volks. 

Semanten.. ?11 


énggal ing wekdal poenika? 

Boten, poenika namoeng djagi- 
djagi, soepados samangsa wekdal- 
ipoen sampoen doemoegi sageda 
toemindak kanti ,,sakétja.” 

Lid P.S.I. sawatawis: Sr. pranata 
— Reksadipoetra—Drija- 
“wangsa lan satoenggal malih, 
_njarijosaken bilih makaten pornita 


boeat kami 


Prekawis poenika poenapa kedah | 
lan perloe dipoentandangi énggal- 


il m Mondtabletten „SEN SEN” per pak f0.10 per doos isi 120 pak f£ 9.60 Ambarawa # AAN = 8.30. | Lamah 5.30 -6-8. | Pekalongan 9) 7.30. | Soerabaja; 
| Menjan moelai harga f 40. — per peti sampik f 200. — per peti kira berat 65 gram, Amboina 7.30. | Lawang 9) 7. | Pemalang 9) 7.30. Kepandjèn 6-7-9, 
Rokok daon. aren, Sigaret, rokok klobot, kretek sigaret dan roepa-roepa sroetoe Bagan Siapi- -api 7.30. | Madioen | 6-7.30. | Pemangkat 8.30. | ~ Anita Boul. 6 -7.30-9, 
djempolan harga moerah barang baroe en baik, pesen kirim oewang atawa rembours. Bandoeng 3- 6-7.30-9. | Magelang 7-9. | Poerwokerto 7.30. | Soerakarta 6-7 - 8.30. 
ambang timoer, Brambang biasa No. 1 No.2. Bawang poetih, koffie bidjie, koffie 6 Benkoelen 7.30 -9. | Makassar - 6-7.30. | Poerworedjo 78.30. | Tandjoeng Balai 7.30. 
eboek dalem kaleng menjak tanah à 20 kati ada No. 1 No.2 No:3 dan 4. © Blitar 7.30. “| Malang 6-7.15- 8.30. | Pontianak 7-8.30. | Tandjoeng Karang 8. 
_ Goela pasir merah, poetih, batoe. Thee Java, goela aren, padi boeloe, gabah tjeree, [9 Buitenzorg 6-8. | Manado -7.30. | Probolinggo 7.30. | Tandjoeng Sakti 7.30. 
. beras, kedelee poetih, item, katjang idjo, RAE katjang idjo, tepoeng casave, Ajie, Cheribon ; 7.30. | Medan 6.30 -8 -8.30 (tjina). | Salatiga 7.30. | Tara- Tara 7.30. 
djoega beli roepa-roepa botol kosong bekas bier jang Ketjil atawa lain botol jang Djember 4 } 7.30. .30 (mal.). | Sambas 6- 8.30. | Tegal 7.30 - 9:30, 
' samanja botol bier, lebih soekai pantij jang besar. Djokja: Medari 9) 7.30. | Sambong | 8. | Tering y 
oega beli banjak botol-botol tjoekak dari 250 gram sama 1000 gram, botol aer- Kampementstrdat Eur. 7-9. | Meester Cora. 7-9, | Sawah Loento 7 - 8.30. | Tjilatjap 9) 7.30. 
nda atawa Limonade atawa botol jang samanja itoe djpega: A e: ~ Jav.6-8. | Mendoet 6 -7.30. | Sedajoe TI  Tjimahi ga 
Ve: enwoordiger Vertegenwóordiger - Vertegenwoordiger Kota Baroe` = 167.30. | Modjokerto 6-8. | Sedjirame 5.45-8.30. | Tomohon WINATA 
; PN pore: 3 pnya umatra: ANANG is k Djombang 1) ` 7.30. | Moentilan 5-6-8. | Semarang: KA "Wates 7) > 7 
i ga INL. AMBT, BOND BA- Fort de Kock 7.30. | Muntok 8. | Gedangan, 7-9. | Weltevreden: 
Messis „BUMIP UTRA” A. DJAS ARIDIN RABEĪI dan koeteische Gandjoeran 2) f 7. | Ngàwi 7) 7.30. | Bangkong 6.30 - 8. Waterlooplein 5.45-7 -9. 
> Company Drukk. „Tapaiannaoeli” Saroeng Weverij, , Gombong ?) .” 7.30. | Padang 7-8.15-9 (tjina). | Tjandi Ta Kramat 6-8-9 (mal.). 
-J4 aan Street, e “SIBOLGA. Samarinda. Keboemèn 4) 7.30. | Padang Pandjang 7.30. | Randoesari 7. | Wonosobo 8) 7.30. 
Kediri 7.30. | Pajakoembo 7.30. | Singkawang 6,30 -9, | Woloan 8.30. 
` IMPORTEURS 5 EXPORTEURS di JAVA Klatèn 7.30. | Palembang 7-9. | Soekaboemi 6- 7.30. miee 
: SASTRAMIHARD J A 4 Koeta Radja 6.30 - 8. Pasoeroean 1) 7.30. ; 
Padjagalanweg 67 g 1) le. Achad. 3) 2e. Achad. 5) le., 2e., 4e. Achad. 7) 3e. Achad. 
$ 3 “BANDOENG. 2) le. + 3e. Achad. 4) le. Achad tiap? doea boelan. 8) 2e., 4e. Achad. 8) 4e, Achad. 
N.B. nN jang setia pembajaran ‘tempo dalem tiga boelan mesti stor s 5 - 
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makan toean-— mitoenani pa- 
kempalan politiek ing ngriki, djer 
ingkang kapindah de bloem Wan 
volks. 

— Boten mitoenani amargi ag ; 
gènipoen makaten waoe namoeng 
manawi wonten; kelebihan 
pendoedoek.— 

- Panjakrabawanipoen golongan wa- 
oẹ dateng sad. Zainal— bok- 
bilih poenika propagandanipoen: 
kapitalisten, lsp„ sad. Zainal 
mangsoeli:-saksikanlah ting- 
kah kita, toedoehan ifoe 
ta’ mengapa, 
memang begitoelah hal 
orang membela bangsa — 
saksikan sahadja tingkah- 
n Was A ! 

adage, moegi- moegi padamelan- 
ipoen para: poetra Indonesia waoe 
sageda widada, kaboel ing sedya, 
saèstoe saged ngoengkoeli: srana 
tiga ingkang sampoen kaseboet ing 
nginggil, — tjotjog lan tetemboengan 
nginggil waoe. 

Moegi-moegi saèstoe saged nang- 
goelang. tindak ingkang kirang le- 
res — ing kalanganing: kapilalist 
lan arbeider, jèn makaten ladjeng 
boten nama: anggelaraké klasa pa- 
linggoehané si kapitalist. 

— Moegi- moegi sampoen nje- 
liki ! 
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WAWASAN BOBKOBE. 


Saking Boekhandel J. B. Wolters, wo 
vreden, Red. tampi serat waosan „UIT 
ZE OMGEVING", Vierde Deeltje, Eni 
ipoen serie, ingkang sampoen kawawas ing 
Sw. T. No. 8, 1929. Babaran satoehoe pèni.— 
Kawontenaning gesang. padoesoenan lan ing 
kita ta. Walandi sineling dongèng rinoentjé 
ing tjarijosipoen familie „Volkers” adamel re- . 
menipoen laré ingkang nampi. woelangan 
maos, lan menggahing goeroe, ingkang moe- 
langaken boekoe boten kekirangan bab, ing- 
kang badé “kalebetaken dateng moerid. — 
Toedjoening pandapoek, boten namoeng kang- 
gé moelang maos loegoe, nanging moelang 
maos andjog- dateng babaring nalar, Tw. 
Starckengrug lan tw. C. Jetses, ingkang ngreng- 
ga gambar, boten badé ketjoewa ing pang- 
adjeng-adjengipoen.—Boekoe regi f 0.75, sa- 
ged toembas dateng Boekhandel J.B, Wol- 
ters. Weltevreden, Den Haag, Groningen. 

Kadjawi poenika saking Wolters kita oegi 
tampi boekoe „KAWROEH bab KÉWAN 
MANOESA” tjap-tjapan ingkang kaping sa- 
kawan, kanggé moerid ing Norm. Sch. toe- 
win goeroe ing pamoelangan alit. Boekoe 
waoe bédanipoen kalijan tjap-tjapan ingkang 
sampoen boten sapintena, gambaripoen pe- 
pak. reginipoen £ 1,50, . 


Red. sampoen tampi pakintoenipoen Boek- 
handel S. M, DIWARNO - Pasargedé en 
Djogja Catalogus, ngewrat namaning boekoe- 
boekoe ingkang kasadé ing ngrikoe, Sw. T, 
sanget mangajoebagja, déné Toko Diwarno 
merlokaken sadija boekoe-boekoe betahing 
pamoelangan, sanadjan dèrèng sapepakipoen. 
Kagem para prijantoen ingkang moelang par- 
tikeliran, sedijan sampoen nama tjekap. 
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